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Weqaya D QL MEDICAL LABORATORIES 
Patient Name Nadrah Alhaddad Medical Center DQL Laboratory 
ID Number N 014443194 Collection Date 30-08-2022 16-08-35 
Date of Birth 01-08-1996 Result Date 31-08-2022 14-16-46 
Nationality Syria Report No 12877283 
Phone No 0585703522 HESN No 112877283 
Test Description O22 ciag 
Sample : nasopharyngeal /oropharyngeal swab yog päh gl ggal påil A3.ug : Asl cgi 
COVID-19 test by RT-PCR gres pal Jl gal gi AdE uas T9 - 3665 asd 
Qualitative detection of SARS-COV-2 2 XÀ S Qaa (g ill (nandi CSS] (oes gll i oaadll 
Result A s sl 


Not infected (Negative) 


Dr. Waleed AlJabr 


Consultant of Molecular Virologist 
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